Recensione di True Ring Size: un misuratore di anelli sul telefono è affidabile per comprare online?
Un misuratore di anelli offline che si tara su una carta bancaria e converte fra sei sistemi di misura. Messo a confronto con tre rivali reali.
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True Ring Size è un misuratore di anelli gratuito e offline per iPhone e Android che trasforma lo schermo in un calibro. Appoggia un anello sul vetro, oppure allinea due guide al dito, tara una volta con una carta bancaria e leggi il risultato nelle misure di Stati Uniti, Regno Unito, UE, Giappone, Cina e Russia, in un download da 30,7 MB la cui scheda Google Play dichiara nessun dato raccolto.
Informativa: AppStoryo è gestito dallo studio che sviluppa True Ring Size. Il confronto qui sotto usa criteri pubblicamente verificabili e nomina alternative reali.
Che cosa misura davvero True Ring Size?
Un diametro interno in millimetri, e nient'altro. Ogni misura di anello è un'etichetta attaccata a un cerchio di un dato diametro interno, quindi True Ring Size misura quel cerchio sullo schermo e poi cerca l'etichetta. Mostra insieme diametro e circonferenza, in millimetri e in pollici, così un annuncio espresso in una qualsiasi di quelle unità combacia senza calcoli.
Il passo di regolazione è di 0,05 mm, abbastanza fine perché il limite lo imponga il metodo di misura e non il comando. La versione iOS pesa 30,7 MB, gira su iOS 13.0 o successivo ed è elencata per 130 modelli di dispositivo. Scarica True Ring Size per iPhone o su Android.
Perché True Ring Size chiede di tarare con una carta bancaria?
Perché un telefono non sa quanto misurano i suoi pixel in millimetri. Android espone una densità logica che, nelle parole della piattaforma stessa, è un fattore di scala in cui un pixel indipendente dalla densità corrisponde a un pixel su uno schermo di circa 160 dpi: un'approssimazione per costruzione, come spiegano la guida alle densità di schermo di Android e il riferimento DisplayMetrics.
Basta la differenza fra iPhone a dimostrarlo. Le schede tecniche di Apple danno l'iPhone 16 a 460 ppi e l'iPhone 11 a 326 ppi: un cerchio disegnato su un numero fisso di pixel risulta quindi il 41 % più largo su uno schermo rispetto all'altro. La taratura elimina la congettura: si allinea una volta un oggetto di dimensione nota e ogni lettura successiva viene scalata da quella misura anziché da una categoria del produttore.
La carta va bene perché la sua dimensione è una norma, non un'abitudine. Il Doc 9303 Parte 5 dell'ICAO fissa la carta ID-1 a 85,60 mm per 53,98 mm. True Ring Size accetta anche una pila AA o AAA se non c'è una carta a portata di mano.
Quanto è precisa davvero una misurazione a schermo?
Abbastanza da ordinarci sopra, e lo dice l'app stessa invece di lasciarlo scoprire. Prima della taratura etichetta la lettura direttamente sullo schermo:

Approssimativo — stima ricavata dal tuo display. Tara con una carta per una misura precisa.
Quell'onestà vale più di una promessa di precisione. Il tetto lo fissa l'oggetto di riferimento, non il software: la stessa specifica ICAO ammette sulla carta ID-1 una tolleranza di più o meno 0,75 mm per ciascuna dimensione, quindi una taratura può ereditare quasi un millimetro di errore prima ancora che l'anello sia appoggiato. Misurare due volte, in entrambe le modalità, è il modo per capire se si è rimasti in quella fascia.
Le pellicole protettive, un telefono tenuto inclinato e un anello più largo dello schermo spingono la lettura tutti nella stessa direzione: verso l'esterno. True Ring Size su Google Play mostra un avviso specifico per quest'ultimo caso e rimanda al metodo del dito.
In che cosa differiscono la modalità anello e la modalità dito?
La modalità anello è un confronto, quella del dito una stima. Nella prima si appoggia sul vetro un anello che già calza e si ridimensiona un cerchio finché i bordi coincidono: si misura un oggetto rigido contro uno schermo tarato. Nella seconda si fanno scorrere due guide fino ai bordi del dito, all'altezza della nocca.
L'app ammette che il secondo metodo è più morbido e spiega perché a schermo: il dito è morbido e ovale, quindi va misurato alla nocca e non al polpastrello, e verificato nella scheda dell'anello ogni volta che esiste un anello che calza. La modalità dito serve per il regalo a sorpresa, quella anello per tutto il resto.
Fra quali sistemi di misura converte True Ring Size?
Sei: Stati Uniti e Canada, Regno Unito e Australia, UE e ISO, Giappone, Cina e Russia. Il convertitore funziona nei due sensi — inserisci una misura che già conosci, oppure cerca nella tabella completa per misura o per millimetri — così una taglia britannica di un gioielliere e una giapponese di un annuncio d'importazione portano allo stesso diametro.
Le misure si salvano per persona, mano e dito, con un'etichetta che indica se sono arrivate dal metodo dell'anello, da quello del dito o da un inserimento manuale. Per un anello di fidanzamento quell'etichetta conta più del numero: dice poi quanto fidarsi. True Ring Size sull'App Store tiene tutto sul dispositivo.
Quando True Ring Size è lo strumento sbagliato?
Quando l'anello non è una fede liscia. Le fedi larghe e i profili comfort richiedono una misura superiore a quella rilevata, e l'app non lo modella; un gioielliere sì. Con una nocca gonfia o artritica, un misuratore fisico portato per un giorno batte qualsiasi lettura isolata.
È lo strumento sbagliato anche se ti serve l'interfaccia nella tua lingua: la scheda App Store è solo in inglese, contro sei lingue di un rivale e otto di un altro. E non serve per misurare bracciali, né dove comunque servirà una misurazione professionale.
Un'ultima riserva: questa è la versione 1.0, con una sola valutazione sull'App Store e oltre 50 download su Google Play. Dietro non c'è ancora un corpo di esperienza degli utenti.
Quale misuratore di anelli conviene davvero usare?
Tre alternative reali, tutte gratuite da scaricare, tutte verificate sulle loro schede App Store in diretta il 23 settembre 2026.
Scegli Ring Sizer by Jason Withers se oltre a misurare vuoi anche comprare
	Uniqo Lab FZC, versione 4.0.6 del 13 agosto 2026, valutata 4,5 su 6.813 recensioni — di gran lunga il maggior volume di giudizi della categoria.
	Include un catalogo di gioielleria, un feed Instagram e un modulo di richiesta che raggiunge via email i consulenti del venditore.
	Localizzata in sei lingue, contro una di True Ring Size.
	La sua scheda dichiara il prezzo di tutto questo: l'esperienza senza pubblicità è un abbonamento a pagamento e il download pesa 80,4 MB.

Scegli Ring Sizer - Size Measure App se vuoi misurare su un Apple Watch
	LightApps OU, versione 2.3.5 del 5 dicembre 2025, valutata 4,2 su 2.400 recensioni.
	La scheda pubblicizza il supporto ad Apple Watch, che nessuna delle altre offre.
	Otto lingue elencate: la più ampia delle quattro.
	È anche di gran lunga la più pesante, 224,5 MB, circa sette volte la dimensione di True Ring Size.

Scegli Ring Sizer Tool se ti basta uno strumento curato a scopo singolo
	Appcano LLC, versione 1.0.7 del 22 gennaio 2026, valutata 4,7 su 607 recensioni: la media più alta delle tre.
	68,1 MB, solo in inglese, concentrata unicamente sulla misurazione.
	La sua scheda indica che tutte le funzioni stanno dietro un abbonamento annuale a rinnovo automatico.

Scegli True Ring Size se non devono muoversi né i soldi né i dati
	Gratuita, senza abbonamento, senza acquisti in-app e senza pubblicità, quindi nessuna funzione resta indietro.
	Funziona senza alcuna connessione di rete; la sezione sicurezza dei dati di Google Play dichiara nessun dato raccolto e nulla condiviso.
	30,7 MB, e basta iOS 13.0: l'asticella hardware più bassa delle quattro.
	Taratura su carta ID-1 o pila AA, passo da 0,05 mm e sei sistemi di misura compreso quello russo, che gli altri omettono.

Se contassero solo le valutazioni, Jason Withers vincerebbe per volume e Ring Sizer Tool per media. True Ring Size vince sulle due cose che una valutazione non mostra: nulla è a pagamento e nulla esce dal telefono. Scarica True Ring Size per iPhone o prendila su Google Play.
True Ring Size: le tue domande, le risposte
True Ring Size è gratuita?
Sì, in senso stretto: nessun abbonamento, nessun acquisto in-app, nessuna pubblicità, quindi nessuna modalità di misura e nessuna conversione resta indietro. Due delle tre alternative qui confrontate mettono dietro un pagamento ricorrente l'assenza di pubblicità o l'intero set di funzioni.
True Ring Size funziona senza internet?
Sì. Ogni misura, conversione e taglia salvata viene calcolata e conservata sul dispositivo, quindi l'app funziona in modalità aereo. La sezione sicurezza dei dati di Google Play dichiara nessun dato raccolto e nulla condiviso con terze parti.
Come si tara lo schermo?
Apri le impostazioni, appoggia una carta bancaria in verticale sul display e ridimensiona la cornice finché combacia con la carta bordo a bordo. Va bene anche una pila AA o AAA. Si fa una volta sola per dispositivo.
Perché ottengo una misura diversa ogni volta?
Di solito è il dito, non l'app. Le dita si gonfiano con il caldo, il sale e l'attività fisica, quindi una lettura serale alla nocca differisce da quella del mattino. Ripeti su uno schermo tarato, misura la nocca e non il polpastrello, e incrocia con la modalità anello.
Posso misurare senza avere un anello?
Sì, a questo serve la modalità dito. Fai scorrere le due guide fino ai bordi del dito all'altezza della nocca e leggi la misura. L'app stessa avverte che il dito è morbido e ovale, quindi il metodo resta approssimativo.
Fra quali sistemi nazionali converte?
Stati Uniti e Canada, Regno Unito e Australia, UE e ISO, Giappone, Cina e Russia, nei due sensi. Cerca nella tabella completa per una misura che conosci o per un diametro in millimetri, e imposta un sistema predefinito così ogni lettura appare in quello con cui ordini.
Basta per ordinare online un anello di fidanzamento?
Per una fede liscia, su uno schermo tarato e incrociata con un anello che già calza, è una base ragionevole per un ordine online. Per una fede larga o comfort, fallo confermare a un gioielliere: un allargamento costa meno di un reso.
Su quali telefoni gira True Ring Size?
Su iOS richiede la versione 13.0 o successiva ed è elencata per 130 modelli, il che copre iPhone di diverse generazioni fa. La versione Android è su Google Play. Qualsiasi dispositivo funziona meglio dopo la taratura, perché la densità dello schermo varia enormemente fra modelli.
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